
Aves colectadas por Hudson 

Poco antes de morir, el Dr. Jorge Navas nos permitio ver y fotografiar uno de los tesoros mejor guardados del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" de Buenos Aires. Se trata de cuatro aves colectadas nada mas 
y nada menos que por William H. Hudson (1841-1922): un picabuey (Machetornis rixosus), un churrinche (Pyrocephalus 
rubinus), un benteveo (Pitangus sulphuratus) y un hornero (Fumarius rufus), nuestra ave nacional. 

Los especimenes fueron colectados por un joven Hudson que -gracias a German Burmeister (director del museo de 
Buenos Aires)- iniciaba su larga relacion ornitologica con Spencer Fullerton Baird, de los Estados Unidos, y Philip 
Lutley Sclater, el secretario de la Sociedad Zoologica de Londres. Al poco tiempo comenzo a enviar parte de sus colec- 
ciones al Instituto Smithsoniano de Washington (mas de 600 aves de unas 40 especies), que luego se trasladaron a la 

Sociedad Zoologica londinense (1868-1869). 

Considerando la importancia de este naturalista para los conocimientos y afectos argentinos, con buen tino, el Dr. 
Navas pidio la donacion de algunos de aquellos ejemplares. Por 1980 volvieron al Rio de la Plata estos pajaros colec- 
tados en el arroyo "Conchitas, Buenos Ayres" (como rezan sus tarjetas), entre 1866 y 1868, en lo que hoy es el Parque 
Natural y Evocativo "Guillermo Enrique Hudson" (Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires). 

Sin dudas, son una de las joyas museologicas argentinas. 

Claudio Bertonatti 
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